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Verleende omgevingsvergunning, vervangen van de bestaande houten 
remmingwerken aan de zuidzijde van de Tesselsebrug door stalen varianten, 
Mallegatsplein 1 A, Alkmaar 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 


1815AG1 

Reguliere voorbereidingsprocedure: verleende omgevingsvergunningen 

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning 
hebben verleend: 


Mallegatsplein 1 A Alkmaar: het vervangen van de bestaande houten remmingwerken aan de zuidzijde 
van de Tesselsebrug door stalen varianten 

Datum einde bezwaartermijn: 15 juli 2016. 


Bezwaar 


Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar 
indienen bij burgemeester en wethouders van Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC ALKMAAR. De termijn 
van zes weken loopt tot de genoemde datum einde bezwaartermijn. Eventuele bezwaren dienen vóór 
deze datum ontvangen te zijn. 
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